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熱い： のが ッ：. > ダ 



いやいや あ- よく 終わった と 思います。 

当初 は 1 6 ページで きれば いい 方 だと 
思って いたので すが、 終わって みれば 
24 ページ (表紙 込み) です よ。 しかも 
もう ちょっと 頑張れば まだ ページ 数 
増やせた かも 知れない。 
この 本で 3 ヶ月 連続 発行 だし、 
この 調子なら 毎月 新刊 発行 も 夢 じ やない （？ ） 
いや、 やはりもう ちょっと 余裕が 欲しいです。 



すいません。 後書き を 書く 場所が 無い ので 

一 J ういう 隙間に 色々 書き込む- 」 と にします。 




